Organigramm der Amtschreibereien 
(Stand: 01.01.2021) 


Leitung Amtschreibereien Amtschreiberei-Inspektorat 


Christian Hirschi Philipp Adam 
: Fachliche Aufsicht 


Konkursamt Betriebswirtschaftliche 


Martin Schmalz 


Amtschreibereien Handelsregisteramt 
Dienste FD 


Christophe Challandes 


Bernhard Meister 


AS Dorneck AS Thierstein 
Barbara Suter Reinhard Studer 


Grundbuchamt Grundbuchamt 


AS Region Solothurn AS Grenchen-Bettlach 
Hanspeter Kolly Lea Wormser 


Grundbuchamt Grundbuchamt 


AS Thal-Gäu AS Olten-Gösgen 
Bernhard Meister Michel Hagmann 


Grundbuchamt Grundbuchamt 


Erbschaftsamt Erbschaftsamt 
Betreibungsamt 


Erbschaftsamt Erbschaftsamt 
Betreibungsamt Betreibungsamt 


Erbschaftsamt Erbschaftsamt 
Betreibungsamt Betreibungsamt 


